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finden. In diesen aber sollen andererseits die Stromungen der Elek-
trizitat, die ja naturgemafi' mit der Ausbreitung der elektrischen Ladungen
auf der Kapazitat, z. B. auf den Kondensatorplatten verbunden sein
miisse'n, vernachlassigt werden. Die Verteilung der Ladungen auf der
Kapazitat soil also in jedem Augenblicke so sein wie im statischen Zu-
stande, und die Yerteilung der Stromstarke langs der Leiter soil in jedem
Augenblicke so sein wie bei stationaren Stromen. Man bezeichnet cliese
Wechselstrome, deren Pgriodendauer grofi genug ist, um die genannten
Bedingungen als erfullt ansehen zu konnen, als quasistationare.
Wie diese Bedingungen von den Dimensionen des Leiternetzes abb an gen,
werden die Betraclitungen in Kapitel VIII erkennen lassen.

Unter der Voraussetzung quasistation'aren Verbaltens lassen sich
auch auf die Yerteilung von Wechselstromen in verzweigten Netzen rait
Hilfe des Widerstandsoperators die Gesetzmafiigkeiten iibertragen, die
wir in Abscbnitt 9 fiir einen Gleichstrom kennen gelernt haben. Ist
eine Wechselspannung (E0e'vt) in einein System beliebig verzweigter
Leiter wirksam, in dessen Zweigen Kapazitaten und Selbstinduktionen in
gegebener Verteilung enthalten sind, so erzeugt sie nach hinreichend
langer Zeit in alien Zweigen Wechselstrome der gleichen Periodendauer von
bestimmter Stromamplitude und bestimmten Phasendifferenzen gegenein-
ander. Sie lassen sich also fiir jeden Zweig durch J elvt darstellen. Da An-
sammlungen der Blektrizitat bei der vorausgesetzten Wechselzahl auf den
Leitern nicht stattfinden, so muB der erste Kirckhoffsche Satz (siehe
Abschnitt 9) auch hier fiir jeden Verzweigungspunkt gelten; daraus folgt

EJ = 0                                           (128)

fiir jeden Verzweigungspunkt. Entsprechend gilt auch in jedem Augen-
blicke fiir einen geschlossenen Zug des Leitungsnetzes der zweite
Kirchhoffsche Satz, wenn man an dem im Augenblicke wirkenden
Betrag der Wechselspannung innerhalb dieses Umlaufes die aus der
Selbstinduktion und den Ladungen der Kapazitaten der in Betracht
kommenden Zweige sich ergebenden Gregenspannungen in Abzug bringt:

fiir jeden geschlossenen Umlauf. Durch Differentiation nach t und Ein-
setzung von J elvi fiir i geht diese Gleichung in die Form iiber:

2aJ = SE0                                      (129)

und fiir einen Umlauf, in dem keine Wechselstromquelle enthalten ist:

SaJ=0.                              (130)

Dabei sind a und J komplexe Grofien. Die Kirchhoffschen Gleichungen
in dieser Form geben daher doppelt so viel Bestimmtmgsgleichungenherer Priifung wert,   Es
